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TREŚĆ: 


Część I Przepisy obowiązujące: 


LIV/243 Prezydium Wojewódzkiej 
and: eiwit o TE w Olsztynie z dnia 29 grudnia 1958 
anei w sprawie uwtorzenia rejonowych urzędów 


stanu cywilnego. 


zenie Nr 49 Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Poz. 3. aodan Olsztynie z dnia 29 o A ron 
w sprawie częściowej zmiany earra a Aa 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
sztynie z dnia 19 lutego 1957 roku. 


Część II Publikacje: 


jeszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej we 
Po % Fromborku z dnia 11 stycznia 1959 r, o wynikach 


v 2. 
UCHWAŁA Nr XLIV/243 
PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 
W OLSZTYNIE 
z dnia 29 grudnia 1958 r. 
w sprawie utworzenia rejonowych urzędów stanu cywilnego 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, 
po przeanalizowaniu wniosków prezydiów pow. rad narodo- 
wych, działając na zasadzie art. 54 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. Ust. Nr 5, poz. 16) oraz 
art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. DNA 
o aktach stanu cywilnego (Dz. Ust. Nr 25, poz. 151), DO: 
la utworzyć rejonowe urzędy stanu cywilnego przez po: ą- 
czenie w niektórych powiatach kilku okręgów „urzędów sta- 
nu cywilnego w jeden okręg w sposób następujący: 

1. na terenie powiatu bartoszyckiego utworzyć 4 rejonowe 

urzędy stanu cywilnego, a mianowicie: 

a) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium MRN w Bar- 
toszycach włączają do niego Okręgi USC działają- 
cych w mieście Bartoszyce oraz w gromadach — 
Żydowo i Wirwilty, 

Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium. Gromadz- 
kiej Rady Narodowej w Sępopolu włączając do R 
Okręgi USC działających w gromadach — Sępopol, 
Wodukajny, Działtrzychowo i Wiatrowiec, 

i Urzędów Stanu Cywilnego działających przy 
z Bresydiach Gromadzkich Rad Narodowych w Osiece 

Dalach połączyć W jeden Okręg z siedzibą w Ga- 

SC, Inego działających przy 
d) Okręgi U ó tanu Cywilnego działających przy 

a OOY Soh Rad Narodowych w Masze- 

wach i Łąbędniku, połączyć w jeden Okręg z siedzi- 

bą w Łabędniku. 


2. Na terenie powiatu giżyckiego utworzyć 5 rejonowych 
urzędów stanu cywilnego, a mianowicie: 
a) Urząd Stan i rzy Prezydium MRN w Gi- 
Zycku, WIĄDZAJ da zda Okręgi USC działających 
w mieście Giżycko oraz gromadach Wilkasy i Upałty, 
b) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego działających przy 
Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych w Konop- 
ach Wielkich i Miłkach połączyć w jeden Okręg 
z siedzibą w Miłkach, 


b 


= 


wyborów uzupełniających do Miejskiej Rady Naro- 
dowej we Fromborku. 


Poz. 5. Ogłoszenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodu- 


wej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Olsztynie 
z dnia 19. I. 1959 r., o rozwiązaniu spółdzielni pro- 
dukcyjnej w Gardynach. 


Poz. 6. Ogłoszenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodc- 


wej Wydziału Gospodarki Komunalnej i. Mieszka- 
niowej w Olsztynie z dnia 1 marca 1959 r., znak 
GKM—IV/9/94/59 o sprzedaży mienia nierolniczego 
w niektórych miastach i osiedlach województwa ol- 
sztyńskiego. 


Poz. 6a. Zarządzenie Nr 18 Prezydium Wojewódzkiej Rady 


w 


Narodowej w Olsztynie z dnia 31 marca 1959 roku, 
w sprawie przymusowego odmuszania obiektów na 
terenie województwa olsztyńskiego. 


c) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego działających przy 
Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych w Gaw- 
likach Wielkich i Wydminach — połączyć w jeden 
Okręg z siedzibą w Wydminach. 

d) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego działających przy 
Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych w Ka- 
mionkach i Sterławkach Wielkich połączyć w jeden 
Okręg z siedzibą w Sterławkach Wielkich, 

e) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego, działających przy 
Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych w Zel- 
kach i Talkach połączyć w jeden Okręg z siedzibą 
w Talkach, 

f) pozostałe Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego tegoż 
powiatu tj. Rydzewo, Ryn, i Stara Rudówka —. 
utrzymać w dotychczasowym zasięgu terytorialnym. 


na terenie powiatu górowskiego, utworzyć 3 rejonowe 

urzędy stanu cywilnego, a mianowicie: 

a) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Górowie Iławeckim, włączając 
do niego Okręgi USC działających w mieście Góro- 
. Wo oraz w gromadach Pieszkowo i Galiny, 

b) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Kandytach, włączając do niego 
Okręgi USC działajacych w gromadach: Pluty i Bu- 
kowiec, 

c) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium GromaGz- 
kiej Rady Narodowej w Wojciechach włączając do 
niego Okręgi USC działających w gromadach: Rod- 
nowo i Bezleda; 


na terenie powiatu kętrzyńskiego utworzyć 6 rejonc- 

nowych urzędów stanu cywilnego, a mianowicie: 

a) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Kętrzynie włączając do niego 
Okręgi USC działających 'w mieście Kętrzynie oraz 
w _ gromadach: Biedaszki, Kruszewiec, Nakoniady 
i Nowa Różanka, 

b) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Osiedlowej 
Rady Narodowej w Korszach włączając do niego 
Okręgi USC działających w Korsze Osiedle oraz 
w gromadach: Korsze, Łankejmy, Sątoczno i Kra- 
skowo, 

c) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Gromadz- 
kiej Rady Narodowej w Barcianach — włączając do 
niego Okręgi USC działających w gromadach: Bar- 
ciany, Drogosze i Winda, 

d) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego działających przy 
Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych w Bajo- 
rach i Srokowie połączyć w jeden Okręg z siedzibą 
w Srokowie, 
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e) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego działających przy 
Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych w Wil- 
kowie i Św. Lipce połączyć w jeden Okręg ż sie- 
dzibą w Św. Lipce, 

f) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego działających przy 
Prezydiach Gromadzkich' Rad Narodowych w Moeł- 

 tajnach i Skandawie, połączyć w jeden Okręg z sie- 
dzibą w Skandawie. 


. Na terenie powiatu morąskiego utworzyć 4 rejonowe 


urzędy stanu cywilnego, a mianowicie: 

a) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Morągu włączając do niego 
Okręgi USC działających w mieście Morągu oraz 
w gromadach: Mostkowo, Jurki, Żabi Róg, Słonecz- 
nik, Królewo i Stróżyna, 

b) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Gromadz- 

„ kiej Rady Narodowej w Miłakowie, włączając do 
niego Okręgi USC działających w Gromadach: Mi- 
łakowo, Włodowo i Boguchwały, 


e) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium“ Gromadz- 
kiej Rady. Narodowej w Małdytach włączajac do 
niego Okręgi USC działających w gromadach Mał- 
dyty, Myślice, Wielki Dwór, Lubachowo, Szymanowo 
i Liksajny, 

d) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Gromadz- 
kiej Rady Narodowej w Zalewie włączając do niego 
Okręgi USC działających w $romadach: Zalewo, 
Jerzwałd, Janiki Wielkie, Boreczno, Przezmark, Ste- 


re Miasto, Stary Dzierzgoń. 


. Na terenie powiatu iławskiego utworzyć 5 rejonowych * 


urzędów stanu cywilnego, a mianowicie: Pie 

a) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Iławie włączając do niego USC 
działające w mieście Iławie oraz w gromadach: Dziar- 
ny, Wikielec, Rudzienice, Tynwałd, Franciszkowo, 
Laseczno i Ząbrowo, TK 

b) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Miejskiej Ra- 
dy Narodowej w Suszu, włączając do niego USC 
działające w mieście Suszu oraz gromadach: Róż- 
nowo, Lubnowy, Olbrachtówko, Redaki, Jawty Wiel- 
kie, Jakubowo, Kisielickie i Piotrkowo, 

c) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Prabutach włączając do niego 
USC działające w mieście Prabuty oraz w groma- 
dach: Sypanica, Radowo, Obrzynowo i Trumiejki, 


'd) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Gromadz- 


“kiej Rady Narodowej w Kisielicach włączając do 
niego USC działajace w gromadach: Kisielice, Kli- 
ny, Goryń i Jędrychowo, 

e) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego działających przy 
Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych, w Pod- 
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8. Na terenie powiatu mrągowskiego utworzyć 4 połączone 


okręgi urzędów stanu cywilnego, resztę zaś pozosta- 

wić w dotychczasowym zasięgu terytorialnym i tak; 

a) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Miej- 
kiej Rady Narodowej w Mikołajkach włączyć USC 
działający w gromadzie Zelwągi, 

b) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium  Gro= 
madzkiej Rady Narodowej. w Baranowie włączyć 
USC działający w gromadzie Kosewo, 

c) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Wyszemborku włączyć 
USC działający w gromadzie Szestno, 

d) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gru- 
madzkiej Rady Narodowej w Woźnicach włączyć 
USC działający w gromadzie Olszewo, 

e) pozostałe 10 okręgów USC utrzymać bez zmian: } 

Tak więc na terenie powiatu Mrągowo będzie 
funkcjonowało 14 agend urzędów stanu cywilnego 
z 'sziedzibą w miastach Mragowo i Mikołajki oraz 
w gromadach: Baranowo, Grabowo, Nawiady, Piecki, 
Rybno, Sorkwity, Stare Kiełbonki, Ukta, Uzranki, 
Warpuny, Woźnice i Wyszembork. 


9. Na terenie powiatu nidzickiego utworzyć 6 połączonych 


okręgów urzędów stanu cywilnego, resztę zaś pozosta- 

wić w dotychczasowym zasięgu terytorialnym j tak: 

a) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Napiwodzie * włączyć 
USC działające w gromadach: Dobrzyń, Kot i Ja- 
błonka, 

b) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Jagarzewie włączyć 
USC działające w gromadach Magdaleniec i Róg, 

e) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Janowcu * Kościelnym 
włączyć USC działające w gromadach Szczepkowo, 
Borowe i Nowa Wieś, K 

d) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Kozłowie włączyć USC 
działające w gromadach Sarnowo i Pielgrzymowo, 


e) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium ` Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Szkotowie, włączyć 
USC działające w gromadach Łysakowo, Dziurdziewo 
i Gardyny, Y 

f) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Kanigowie włączyć 
USC działający w gromadzie Powierz, s 

g) pozostałe 3 okręgi urzędów stanu cywilnego utrzy- 
mać bez zmian. 

Tak więc na terenie powiatu nidzickiego będzie 
funkcjonować 9 agend urzędów stanu cywilnego 
z siedzibą w mieście Nidzica oraz w gromadach: Na- 


198 1 SZ: 13 A e DN piwoda, Jagarzewo, Janowiec Kościelny, Kozłowo, 
ję rs AKC = kiem (deja RT: W rIESEO Szkotowo, Kanigowo, Janowo i Waplewo. - 
K . Na terenie powiatu braniewskiego Utworzyć 8 połą- 10. Na terenie powiatu pasłęckiego utworzyć 6 połączonych 


d) do Urzędu 


czonych okręgów urzędów stanu cywilnego 1 zaś pozo- 

stawić w dotychczasowym zasięgu terytorialnym i tak: 

a) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium MRN 

,.-.w Braniewie włączyć USC działający w gromadzie 
Szyleny, 

b) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gre- 
madzkiej Rady Narodowej, w Woli Lipowskiej włą- 
czyć USC działający w gromadzie Żalazna Góra, 

c) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Lelkowie włączyć USC 
działający w Gromadzie Bieńkowo, 

Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Pieniężnie włączyć 
USC działajacy w gromadzie Henrykowo, 

e) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Grc- 
madzkiej Rady Narodowej 
USC działający w gromadzie Błudowo, 

f) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej Płoskinia włączyć USG 
działający w gromadzie Pakorze, Í 

é) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Lechowie włączyć USC 
działający w gromadzie Mingajny. 

h). do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Miei- 
skiej Rady Narodowej w Ornecie włączyć USC dzia- 
łające w gromadach Bazyny i Chwalęcin, 

i) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej we Fromborku pozostawić bez zmian. 


w Chruścielu włączyć _ 


okręgów urzędów stanu cywilnego, resztę zaś pozo- 

stawić w dotychczasowym zasięgu terytorialnym i tak. 

a) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Młynarach włączyć 
USC działające w gromadach Nowica i Zastawno, 

b) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Jelonkach włączyć 
USC działające w gromadach Drużno i Stankowo, 

c) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Miej- 
skiej Rady Narodowej w Pasłęku włączyć USC 
działający w gromadzie Nowa Wieś, ; 

d) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Wilczętach włączyć USC 
działający w gromadzie Ławki, 

e) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Rychlikąch włączyć 
USC działający w gromadzie Kwietniewo, 


f) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium : Gro- 
madzkiej Rady Narodowej w Bielicy włączyć USC. 
„działający w gromadzie Osiek, 

g) pozostałe 6 okręgów urzędów 
utrzymać bez zmian. 

Tak więc na terenie powiatu posłęckiego będzie 
funkcjonować 12 agend USC z siedziba w mieście 
Pasłęku oraz w gromadach: Aniołowo, Bielica, Dob- 
ry, Gotkowo, Jelonki, Młynary, Rogajny, Rychliki, 
Stęgny, Wilczęta i Zielonka Pastęcka. 


stanu cywilnego 


Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY WRN Sc: WOŚ? RANO OE > 
taak żory APO A BAJ. 11 DRENI IEE 


iskiego utworzyć 6 połączonych - Tak więc, na terenie powiatu węgorzewskiego bę- 
z: A ów. Edi „GRA wiltego, jeden zaś pozosta dzie funkcjonować 5 agend urzędów stanu cywilne- 
BETI dotychczasowym zasięgu terytorialnym i tak: go z siedzibą w mieście Węgorzewie oraz w groma- 
) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Miej- | dach: Budry, Kruklanki, Posezdrze i Radzieje. 
z skiej Rady Narodowej w Piszu włączyć USC działa- Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 roku 
jące w gromadach: Szczechy Wielkie, Stare Guty 
5 ip: yk Gywlinego zy Pizydłuła Miej- Sekretarz Prezydium Przewodniczący Prezydiura 
o Ur 


skiej Rady Narodowej w Białej Piskiej włączyć USC Mgr. W. Medyński 


Zb. Januszko 
działające w gromadach: Kożuchy, Kumielsk i Skar- 


żyna, 3. 
c) do Urzędu Stanu -Cywilnego przy Prezydium Miej- 
skiej Rady Narodowej w Orzyszu włączyć USC dzia- | Zarządzenie Nr 49/58 
łające w gromadach: Dąbrówka i Chmielewo, PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWE 
d) do Urzędu. Stanu Cywilnego przy Prezydium Osied- W OLSZTYNIE 
lowej Rady Narodowej w Rucianem włączyć. USC 
działający w gromadzie Wejsuny, z dnia 24 grudnia 1958 r: 
e) itet AO Stanu Cywilnego działających przy ge 


ie częściowej zmiany Zarządzenia Nr „3/57 Prezy- 

Gromadzkich Rad Narodowych w Pogo- | W Spraw 

nien i Drygałach połączyć w jeden okręg | dium Wojewódzkiej RAMI a żetrzzeży w Olsztynie z dnia 
z siedzibą w Drygałach, 

f) Okręgi Urzędów Stanu Cywilnego działających przy Na podstawie art. 53 ust. 4 Pkt. 3, 
Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych w Cie- | nia 1958 r. o radach narodowych 
sinie i Wiartlu połączyć w jeden okręg z siedzibą we | i uchwały Prez 
Wiartlu, 

g) Urząd Stanu Cywilnego przy Prezydium  Gromadz- 
kiej Rady Narodowej w Rożyński, utrzymać bez 
zmian. 


tynie z dnia 19. II. 1957 r i 
— du Stanu | SZtyn i ; | 
12. Na iaren wiee Poda Stoję saa Narodoż siębiorstw Budownictwa Terenowego w Olsztynie i połą- 
wej w Biskupcu, włączyć USC działające w groma- Wielaki z nim O AKZKICRY i ada Budo j 
'ʻ dach Borki i Kobułty, pozostałe 3 okręgi urzędów 6 Aase CoN K zh 
apa Hoan EA o faret Paraire LNA AER bę- 'Terenowego w Olsztynie podlega PC: Powiatowa! 

dą funkcjonować 4 agendy USC z siedzibą w mia- | Rady Narodowej w Olszty 


ustawy z dnia 25 stycz- 

(Dz. U. Nr 5, poz. 16) 
ydium Wojewódzkiej Redy Narodowej w Gl- 
sztynie Nr XLIX/425 z dnia 28. XII. 1956 r. w. sprawie 


dsiębiorstw budownictwa te- 
renowego, wprowadza się zmian 


stach: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Reszel. piwa ten WORA Prezydium Powiatowej Rady 
13. Na terenie powiatu Szczycieńskiego utworzyć 6 połą- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r. 
czonych okręgów urzędów stanu cywilnego, resztę zaś R 
pozostawić w dotychczasowym  żasięgu terytorialnym b. Januszko 
itaky | Przewodniczący Prezydium 
a) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Miej- 4 $ 
skiej Rady Narodowej w Szczytnie włączyć USC : 


działające w gromadach Romany i Szymany, OBWIESZCZEN IE: AEE 
b) do Urzędu Stanu Cywilnego. przy Prezydium Gro- Miejskiej Komisji Wyborczej we Fr mborku : 
madzkiej Rady Narodowej w Jedwabnie. włączyć 5 Ta PA Si T. ANAR 5 ANO 
USC działające w gromadzie Nowy Dwór, y 
c) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- | © wynikach wyborów uzupełniających do Miejskiej Raay 


madzkiej Rady Narodowej w Orzynach, włączyć Narodowej we Fromborku. 
USC działające w Gromadach: Rańsk i Nowe Kiej- 
kuty 


j Na podstawie art. 68 ust. 1 i4 ustawy 'z dnia 31 bauban 


„ |mika 1957 1 — Ordynacja wyborcza do rad narodowych, 
a) ROŚNIE) sado DE a Aei Gar Miejska Komisja Wyborcza we Fromborku ogłasza nastę- 
działające w gromadzie Grom, 'pujące wyniki wyborów do Miejskiej Rady Narodowej we 


tó ł dnia 11 stycznia 1959 
e) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- Fromborku, które odbyły się Sry Fs 
madzkiej Rady Narodowej w Rozogach włączyć 


L Os 
USC działające w Gromadzie Pupy, 
Liczba osób uprawnionych do głosowąnia wynosiła 710. 
1) ds tr Rady Maz aeko PEST p! Aa pa Ww orah waleta naat 644 osób, czyli 90.7 proc. wy 
ady ar owej w e. TrKu wiączyć 
USC działające w gro dach: Zabiele i Opeleniec, borców. Głosów ważnych oddano 638. Liczba głosów nie 


„ważnych wynosi — 6. 
8) pozostałe 6 okręgów urzędów stanu cywilnego pozo- 
stawić bez zmian. | sów, tj. 100 proc., ważnie oddanych głosów. 
Tak więc, na terenie powiatu szczycieńskiego bę- 
dzie funkcjonować 12 od urzędów stanu cywil- IT: s 
nego z siedzibą w mieście Szczytnie oraz w gro- Miejska Komisja Wyborcza we Fromborku stwierdza, że 
madach, Dane» wskaz deh SE |, wyborach do Miejskiej Rady Narodowej we Fromborku 
ay, ay asym, Rozogi, Świętaj A y fedai kandydaci otrzymali w swoich okręgach wy- 
ielDar. 


borczych najwięcej ważnych głosów i zgodnie z art. 67 
"14, Na terenie powiatu węgorzewskiego utworzyć 3 połą- Ordynacji wyborczej do rad narodowych wybrani zostali 


czone okręgi urzędów stanu cyw ilnego, resztę zaś pozo- | na radnych Miejskiej Rady Narodowej we Fromborku. 
stawić w dotychczasowym zasięgu terytorialnym i tak: 


a) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Miej- Okręg wyborczy Nr 1 
skiej Rady Narodowej w Węgorzewie włączyć USC 1. Anastazy Andrearczyk, 
działające w gromadach: Olszewo, Perły i Węgiel- 2. Maria Rapacz. 
sztyn, Okręg wyborczy Nr 2 
b) do Urzędu Stanu C wilnego przy Prezydium Gro- 
madzkiej Rady Natędowej w Kruklance włączyć A Kleksa Awa 
USC działający w gromadzie Boćwinka, essander Matoszko, 
©) do Urzędu Stanu Cywilnego przy Prezydium Gro- Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
a Rady Narodowej w Posezdrzu włączyć USC (— Czesław Wesołowski AN 
ałdjący w gromadzie Kuty, A 
d) pozostałe 2 okręgi urzędów stanu cywilnego utrzy- Sekretarz Miejskiej Komisji, Wyboręzaj 
mać bez zmian i 


(— Kazimierz Lewkowicz 


i. 


Na kandydatów Frontu Jedności Narodu „oddano 638 gto- 
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5. 
OGŁOSZENIE: 


PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 


Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Olsztynie 
z dnia 19. I. 1959 r. 


Zgodnie z ust. 3 art. 71 ustawy z dnia 29. X. 1920 r. 
c spółdzielniach (jednolity tekst Dz. U. 25/1950 r. poz. 232) 
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN na wnic- 


DZIENNIK URZĘDOWY WRN 


Nr 2 


sek Komisji Likwidacyjnej podaje do wiadomości, że 
spółdzielnia produkcyjna w Gardynach typ Ib. pow. nidzic- 
ki, podjęła decyzję o rozwiązaniu się. 


Ww związku z tym wszyscy wierzyciele winni w terminie 
sześciu miesięcy od daty ogłoszenia zgłosić swoje roszcze- 
nia. Po upływie tego terminu roszczenia nie zostaną uwzględ- 
nione. 


Inż. J. Błoniecki 
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa 


6. 
OGŁOSZENIE: 


PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Olsztynie 


z dnia 1. III. 1959 r., GKM-IV/9/94/59 
e sprzedaży mienia nierolniczego w niektórych miastach 
i osiedlach woj. olszytńskiego. 


Podaje się do publicznej wiadomości, że Prezydium PRN 
w Bartoszycach, Giżycku, Lidzbarku Warm., Mrągowie, Ni- 
dzicy, Pasłęku i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Olsztynie — podjęły uchwały o przystąpieniu do sprze- 
daży na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1957 r. (Dz.U. 


Nr 31, poz. 132) domów mieszkalnych i działek budowlanych, 
których wykaz niżej załącza się. 


Do załatwiania powyższych spraw i udzielania informacji 
w tym zakresie, właściwymi sa prezydia powiatowych rad 
narodowych (Miejskiej Rady Narodowej w  Olszty- 
nie) — wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 
miejsca położenia wyszczególnionych obiektów. 


Anologiczne wykazy z terenu innych powiatów wojewódz- 


twa olsztyńskiego zostaną ogłoszone w następnych dzien- 
nikach. ) 


1 


Mgr Cz. Browiński 
Kierownik Wydziału 


WYKAZ 


nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w '!rybie ustawy z dnia 28 ma'a 1958 r. o sprzedaży przez Państwo 
domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. Ustaw Nr 31, poz. 152). 


I. POWIAT BARTOSZYCKI 
m. Bartoszyce 


Wartość wegług szacunku 


le N | kreslenie ieazkónt chnia działki działki Rezem 
p. azwa ulicy policyjny reślenie mieszkania w m? Załuddććń prad (62) 
NE RA 2 WA ERĄ 4 5 6 7 8 
i Żeromskiego 1 dom jednorodz. 1 337 93 100 3 300 96 400 
2. Żeromskiego 4 n 4, 1513 83 900 3 800 87 700 
3. Zeromskięga: 4109800053 0% ką 6 % 2017 78 500 5 000 83 500 
4. Żeromskiego 7 N 2031 79 600 5 100 84 700 
5. Żeromskiego 9 pi 1 844 55 200 4600 59 800 
6. Feron kiego 111 dd a a G «12 10 % 1 485 84 900 | 3.700 88 600 
7. Żeromskiego . . -« : « « . 11 3 1485 81 200 3 700 -84 900 
8. Żeromskiego... + uele le! 12 / 2 1 858 66 300 4 600 70 900 
3 Żeromskiego... «00 10303 13 4 1 858 80 200 4 600 84 800 
10. | Żeromskiego . . . « « « . 14 ei 2028 86 700 5100 91 800 
[| Żeromskiego 1... 20.45 1 15 N 1 653 76 300 4100 80 400 
12. | Armii Ludowej . 1 Á 1 536 75 800 3 800 79 600 
13. | Armii Ludowej . 2 $ 1720 62 700 4 300 67 000 
I4. f Armii Ludowej. : = =». 6 e 1 657 76 400 4 100 80 500 
15. | Armii Ludowej . z 3 1512 65 500 3 800 69 300 
16. | Armii Ludowej . 8 y 1 609 79 200 4 000 83 200 
}7. | Armii Ludowej . . . . . - 10 3 1 497 76 400 3 700 80 100 
18. | Armii Ludowej . . . . . . 9 A 1535 76 400 3 800 80 200 
19. | Armii Ludowej... « i. . 12 s 1456 78 500 3 600 82 100 
20, | Armii Ludowej . . . ... . 15 da 1 392 54 500 3 500 58 000 
WBU SDOLTOWA Ada 120 4 ? 2 p 1 213 74 800 3 000 77 800 
S2.W|SDOLTOWA 1. a mels a RE E e 3 A 1 239 74 000 3 100 77 100 
SSE SDORŁÓWA (1. Wwy 20 s RLE 4 $ 1 191 56 500 3 000 59 500 
24. | Sportowa 6 a 1 242 75 900 3 100 79 000 
205. |PSPORTOWAN YA) 0 zaa Wat rav 11 a 1 340 115 200 3 400 118 600* 
2607 | Sportowa mc: wy UŁ 16 p 1913 58 300 4800 63 100 


Nr 2 


II. POW 


IAT GIŻYCKI 
Osiedle Ruciane 


—<"m F<<<SoSoSSSCCSSS ren 


Nazwa ulicy 


CA Określenie mieszkania 


Krzywa 

Krzywa 

Krzywa 

Krzywa 

Krzywa 

Krzywa 
Młynowa 
Kościuszki 
Świerczewskiego 
Świerczewskiego 
Świerczewskiego 
Świerczewskiego 
Legionowa 
Kościuszki 


Konrada Walenroda . 
|. Zielona 


Zielona 
Zielona 
Słowiańska 
Słowiańska 
3-go Maja . 


III. POWIAT 
LIDZBARSKI 


. Lidzbark Warm. 


Wiejska 
Wiejska 


Gdańska 


„Cicha . 


Polna 
Gdańska 
Gdańska 
Gdańska 
Gdańska 
Gdańska 
Sandomierska 
Mazurska 
Warmińska 
Bema . 


Bema . 


3 


15 
13 


39 


43 


11 


12 


JE I Po dry Di lod pRDAD A 
Wartość według szacunku 


ENNIK URZĘDOWY WRN 
a 
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działka budowlana 


dom dwurodz. 


U 


dom jednorodz. 


» 


dom dwurodz. 


dom dwurodz. 


„ 


dom jednorodz. 


| Powierz- RAA 
w mt | Zabudowa | „dziala | Razem 
| 5 neS AE BRZ E 
| 1500 165 400 6 000 171 400 
1 500 113 800 6 000 119800 
1 500 9 900 6 000 105 000 
1 454 99 600 5816 105 416 
1 500 66 800 6 000 72 800 
1 500 105 200 6 000 111 200 
604 63 500 2416 65 916 
330 52 500 1320 53 820 
683 48 900 2 732 51 682 
883 23 800 3 532 2 332 
310 62 100 1 240 63 340 
310 30 400 1 240 31 640 
683 75 800 2 732 78 532 
470 44 500 3 080 47 580 
540 22 500 2 160 24 660 
798 = 9576 9576 
797 AE 9 564 9 564 
1033 = 12 396 12 396 
1 012 x 12 144 12 144 
1 024 = 12 288 12 288 
1059 p 21 180 21 180 
e 
4615 95 900 1273 97 173 
4615 52600 1 273 53 873 
501 42 850 1 472 44 322 
501 42 850 1472 | 44322 
860 134 000 1 298 135 298 
860 119 900 1 298 121 198 
1 000 75 600 987 76 587 
1 000 87 400 1 407 88 807 
752 118 350 1278 119 628 
752 102 290 1 278 103 568 
722 113 650 1 196 114 846. 
722 94 850 1 198 96 048 
1 000 115 950 1757 117 707 
| 1000 115 950 1757 117 707 
| 658 112 400 677 113 077 
658 78 600 677 79 277 
1 000 97 450 1051 98 451. 
1000 90 500 1051 91551 
463 115 250 1410 116 660 
463 115 250 1 410 116 660 , 
1 000 84 345 2 132 86 477 . 
594 164 000 1 817 165 817 
662 82 200 955 83 155 
611 82 200 935 83 135, 


4 


DŻIENNIK URZĘDOWY WRN Nr 2 
ciąg dalszy 
> FEDR | Pawia: Wartość według szacunku 
p. Nazwa ulicy ‘| policyjny| Określenie mieszkania A SAM Zabkudówać działki Razem 
de SWOJE YA i przydomowe) (6+7) 
wf z 2 3 4 5 6 ZZA 8 
bt: 
63. | Bema . 13 | 759 82 200 935 83 135 
64/.| Bema 24 A | 822 82 200 935 83 135 
65. | Bema . 35 5 864 81 800 935 82 735 
66. | Brzeska 9 s 870 17 900 1329 | 19 229 
67. | Grunwaldzka 1 dom dwurodz. 851 105 900 1 136 107 036 
851 94000 | 1 136 95136 
68. | Grunwaldzka 3 1 995 109600 | 1 188 110 788 
: 955 97 100 1 188 98 288 
69. | Grunwaidzka 6 dom jednorodz. 476 35 100 1 252 36 352 
m. Dobre Miasto Í 
70. | Łużycka . | 26 obiekt przemysłowy 300 51 910 | 5 292 | 57 212 
(śrutownik) | > : 
W. POWIAT MRĄGOWSKI 
m. Mikołajki 
71. | Osadników 19 dom jednorodz. 1 286, 83 100 2 996 | 86 C96 
72. | Kajki . 110 n 1810 50 000 3367 | 53367 
73. | Kajki . 24 żę 268 76 500 938 77 438 
74./| Kajki . 28 p 298 72 100 1 043 73 143 
75. | Kajki . 68 i 269 95 200 500 95 700 
76. | Kajki . 88 N 195 34 500 363 34 863 
77. | Kajki . 96 yi 1 243 20 100 2 312 22 412 
78. | Kajki . . 19 s 279 140 300 976, 141 276 
79. | Osaćcników 9 ó 863 110 800 2011 112811 
80. | Osadników 29 u 720 64 900 1 678 71 578 
81. | Osadników 33a h 1021 75 100 3 078 78 178 
82. | Osadników 21 4 984 79 900 2 293 62 193 
83. | Osadników 22 A 1 292 77 000 3 010 80 010 
84. | Poznańska” 4 A 446 | 50 100 .830 50 930 
85. | Poznańska | 8 ; 967 36 400 1779 38 199 
86. | Bieruta 14 È 800 32 400 L 864 34 264 
A YBierutak 190: oli. 21 + 992 90 200 2311 92511 
88. | Kajki . 22 działka budow]. 668 8.570 — 
m. Mrągowo | 
89, Dziękczynna 21 dom jednorodz. 816 78000 | 1518 79518 
90. | Dziękczynna 2, 4 838 83300 | 15:9 84 859. 
91. | Dz'ęķczynna 38 $ 1086 80 500 2020 | > 82520 
92.. | Dziękczynna 40 A 1 022 85 400 1 «01 87 301 
93. | Dziękczynna | 11 M 1 229 79 800 2 286 82 086 
ii 94. | Dziękczynna 12 s 1 172 82 300 2 180 84 480 
95. | Dziękczynna 18 i | 747 89 800 1 389 91 189 
| 96 | Dziękczynna AE AD | 695 79 980 1 293 81 193 
` 97. | Dziękczynna | 1 p 712 118 900 1 324 120 224 
98. | Zwycięska | 4 «i 955 28 800 2225 31 025 
99. | Krasińskiego 21 f 1 032 49500 50 945 
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1 445 


"=. H 


m. Mrągowo ciąg dalszy 


109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 


119. | Sienkiewicza . 


v. POWIAT NIDZICKI 


120. 
121. 
121. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
. 137. 
138. 
139. 


Nazwa ulicy 


Krasińskiego 
Krasińskiego 
Krasińskiego 
Krasińskiego 
Sołtyska . 
Sołtyska . 
Rynkowa 
Rynkowa 
Wolności . 
Plutonowa . 
Dworcowa 
Wilieńska 
Moniuszki 
Polna . 
Lenina 
Piaskowa 


Laskowa Droga - 
Laskowa Droga . 


Lubelska  .- 


m. Nidziea 


Al. Sprzymierzonych 


Cegielniana 
Cegielniana 
Dubińska . 
Dubińska 
Leśna . 


| B. Linki 


Olszyńska 


. 


. 


Pl. Św. Wojciecha . 
Pl. Św. Wojciecha . 


p. Wincentego 


Robotnicza . 
Robotnicza . 
Robotnicza . 
Robotnicza . 
Robotnicza . 
Robotnicza . 
Robotnicza . 
Leśna . 


` ]-go Maja . 


VI. POWIAT PASŁĘCKI 


140. 
141. 
142. 
143. 
144. 


m. Pasłęk 
Drzymały 
Drzymały 
Drzymały 
Drzymały 
Drzymały 


DZIENNIK URZĘDOWY WRN 


Numer 


policyjny Określenie mieszkani 


11 
17 


26 
45 


4 


dom jednorodz. 


dom jednorodz. 
» 
» 
» 


a |chnia działki 


Powierz- 


w mê 


Str. 7 


Wartość według szacunku 


Zabudowań Mir EAR E +7) 
6 7 8 
51700 2250 53950 
51700 1400 53 100 
64 400 1400 65 800 
49 200 1562 50762 
43 000 1323 44 323 
71 900 1880 73 780 
78 800 1 860 80.660 
40 300 2412 42712 
111 300 3 150 114 450 
154 900 2330 157 230 
245 900 4200 250 100 
125 300 3 500 128 800 
71 500 652 72152 
101 000 1860 102860 
49 400 3 366 52756 
179 900 2366 182 266 
92 900 1126 94 026 
68000 | - 1116 69116 
62 200 1 694 63 894 
10.300 2 344 12 644 
150 200 2110 152 310 
109700 | . 2680 112 380 
126 700 \ 2150 128.850 
100 200 10610 110810 
145 700 10.660 156 360 
111 500 5 430 116930 
82 600 2100 84 700 
64 300 3710 68.010 
96 200 2 260 98.460 
82 100 2250 84 350 
98 800 2 140 100 940 
74 600 2 360 76 960 
78 500 2920 81 420 
78 300 1590 79 890 
88 200 2010 90210 . 
88 200 1980 90 180 
74 900 2000 76 900 
74 900, 2030 76 930 
118 600 890 119 490 
132 200 3.390 135 590 
83 600 2700 86 300 
79 300 2 500 81 800 
85 800 2700 88 500 
78 700 2 500 81 200 
53 300 1 800 55 100 


b Sa.8 DZIENNIK URZĘDOWY WRN i Nr 2 


VI. POWIAT PASŁĘK 


| m. Pasłęk ciąg dalszy 

FEE RPA ETER Powierz- y Wartość według szacunku ER 
p. Nazwa ulicy | | policyjny| Określenie mieszkania |chnia działki Zabudówudh działki Razem 
í ! w m przydomowe| (6+7) 

1 2 d Sa haa SE OER 6 7 8 

f 3 OEE E. D PE AAEE EE ma ae eaa MNA 
145. Ea aA AA A OVANTE 25 | dom jednorodz. 790 | - 62700 1600 64 300 
Po |orzymały |. coz 4 26 Ą* 960 62 200 2000 „64200 
jka EM ABS PRZECENA. 27 z 477 72 900 1100 74 000 
148. Drzymały AE AAA 28 A "960 59 800 1900 61 700 
NZS RDIZYANAYĆ AE l 13 Ze 1000 ` 81 200 2 600 83 800 
150. | Kolonia Robotnicza . . . . 2 5 | 1396 63 200 2 100 65 300 
151. | Kolonia Robotnicza . . . .| 4 s 1 323 50 700 1600 52 300 
152. Kolonia Robotnicza . . . . 6 a 1210 50 700 1 500 52 200 
153. | Kolonia Robotnicza . . . . 10 Y 1 189 64 300 1 800 66 100 
154. | Kolonia Robotnicza . . . .| u $ 1 227 50 700 1 200 51.900 
. 155. | Al. Sprzymierzonych . . . . 43 A 1 245 70 200 2100 72 300 
_ 156. | AL. Sprzymierzonych . . . . 46 ú 805 76 900 1 400 78 300 
157. | Al. Sprzymierzonych . . . . 45 | ką 1 245 70 200 2100 72 300 
` 158. | Al. Sprzymierzonych . . . . 47 $. + 1253 70 200 2100 ` 72 300 
159. | Al. Sprzymierzonych . . . . 53 i 1248 ' 70200 | 2100 72300 
160. | Al. Sprzymierzonych . . . . 55 vj 1 262 70200 j. 2100 72 300 
161. | AL Sprzymierzonych . . . .| 57 wf | 1261 70 200 2100 72 300 
162: | Kolonia Robotnicza . . . .| 12 M 1 194 63 700 1800 | 65500 
163. | Kolonia Robotnicza . . . .| 16 || y 1 168 64 700 1 900 66 600 
164. | Kolonia Robotnicza . . . | 29 s 1121 i 65 000 1 800 66 800 
EAPO E sd BE 12 k 733 78 700 1,800 80 500 
166. | Polna . . . Sh GO Wo RE, 14 m 778 78 700 1 900 80 600 
NE BOJĄ. 40% „I e e 16 x 826 ` 73 200 2 000 75 200 
BP Polowy A agi 18 „pe 826 73 200 2 000 75 200 
SMPN ah 40. 420 A 20 fi 826 69 600- 1800 | 71400 
170. PORR SODO W: BO AAS, a 22 A 1211 - 66 500- 2 600 69 100 
SOD E aaas Eat- pa DE W AEO, ył DĄ A | 1885 76 200 2100 78 300 
12 Polna spa da Kod ZONA. 26 y 887 76 200- 2100 78 300 ` 
apalna yta 2 EE E CN Ą || 887 - 77.200 2 100 79 300 
MU (CPolbay DU OBA „O Agd f '886 76 200 2 100 78 300 

m. Olsztyn i 

175. | I-szej Dywizji , . . . . «| n dom jednorodz. 148 | -101700 2700 104 200 
00 | eze Dywizji © 6000. 14 > 388 103 400. : 2830 106 230 
Se 41-szej Dywizji . 4040 (0, 15 ARTE, 887 - 10500 2530 107 530 
178. | I-szej Dywizji . . . . . .| 16 A RE r 104 600 2 800 107 400 
NOS "T-szej Dywizji « 104 0. . 33 sh 832 116 500 2 670 119 170: 
180. | I-szej Dywizji . . . . . . 42 x 823 131 200. 2640 133 840 
161] -szej Dywizji . 1. 5 . | 44 Ja 817 121 000 2 620 123 620 
) 162: | I-szej Dywizji . . . «.. .| *'60 4 816 "117 100 2620 119 720 
363, || Ks. Witolda . . «10.1. 1 ASA ea 836 120 100 2 740 122 840 

(164. |. Obrońców . «. . «/. . . 2 5 1 618 64 400 5 730 70130 
180: | Obrońców « +... «w 4 6 i ; 1327 64 400 4700 69 100 
186. | Obrońeów . . '. „..«. . 19 5 | 1.264 _ 69 400 4450 73 880. 
_187.| Obrońców . Lr . . . «| % % 7351 | 81200 2660 83 860 
OEG a ani e GG 006 Ka 4 1134 - 74400 4020 78 420 
AES PUPA EE A AIA E 16 5. 651 - 76900 2310 79 210 


BODO | -KEGła 0000 Goo ów 2 Dk 20 M || „661 , 76900 | 2340 79 240 


DZIENNIK URZĘDOWY WRN 
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EE 2 zj a a 2 AL 


5 Wartość według szacunku 
Numer hnia dziadki działki R 

i i i ia j“ħnia działki zia rzy- azem 
policyjny Określenie mieszkania dY Ząbudowań domowej. (6-7) 

3 + 5 6 7 8 
191. | Kręta . 35 dom jednorodz. 644 76 900 2 880 79 180 
192. | Szczytnowska > EC 5 » 1 134 79 400 4 020 83 420 
193. | Szczytnowska 13 š 1 138 77 000 4 030 81 930 
194 Szczytnowska ZO s 16 s 1 137 78 200 4 030 82 230 
195. , Szczytnowska „r AGB 20 R 1 148 72 600 4 070 76 670 
196. | Opolska 10 A 1056 88 800 3 740 92 540 
197. | Opolska 18 p 1 140 76 600 4040 80 640 
198. | Opolska 24 s 1 134 73 200 4 620 77 220 


6a. 
ZARZĄDZENIE Nr 18 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 
z dnia 31. IHI. 1959 r. ; 
w sprawie przymusowego odmuszania obiektów na terenie 
województwa olsztyńskiego. - 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 
w celu zapobieżenia występowaniu ostrych chorób zakaź- 
nych przenoszonych przez muchy, a w szczególności choro- 
bie Haine-Medina, durowi brzusznemu, czerwonce oraz bie- 
gunce letniej dzieci i 


m zakaźnym i ich 
poz. 198) oraz instrukcji Ministerstwa 


5. III. 1959 r. Nr ED-00-7/59 w spra- 
w 1959 r. 


Zarządza: 


87h 
Ustala się obowi 
muszania w okresie 


prewentoria, przychodnie, 


żłobki, 
kuchnie mleczne, przedszkola oraz inne 


zakłady dla 


i rozlewnie mleka, wytwórnie lodów 


A ia, sklepy z artykułami spożywczymi i inne 
c) stajnie, obory ʻi'chlewnie się na terenie 
miast, 


d) kuchnie, stołówki, 
obory i chlewnie 
nych, 

e) hotele, domy robotnicze, 
turystyczne., 


zlewnie i rozlewnie mleka, 


stajnie, 
w Państwowych 


Gospodarstwach. Rol- 


domy wczasowe oraz schroniska 


$ 2. 


Odmuszaniem należy również objąć miejsca wylęgu much 
jak np.: śmietniki, wysypiska śmieci, gnojownie itp. 


§ 3. 


Odmuszarie przeprowadzi Przedsiębiorstwo Państwowe >= 
Bydgoski Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 


przez swoją Delegaturę w Olsztynie ul. Kołobrzeska 5, 
tel. 55-49, ć 


§ 4. 


Wydziały Zdrowia: Prezydiów Powiatowych Rad Narodo- 
wych i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie, 
sporządzą w terminie do dnia 1 maja 1959 r. i prześlą do 

-Bydgoskiego Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyza- 


$ 
m 4 


cji w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 46 — wykazy obiektów 
podlegających przymusowemu odmuszaniu oraz 
użytkownikom tych obiektów zawiadomienia o 
mienionych obiektów obowiązkiem odmuszania. 


$5. 


Dezynsekcji i Deratyzacji sporządzi 

wojewódzwa olsztyńskiego i przed- 

j Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej s 
i ie do dnia 1 maja ` 

dziernika 1959 r. sprawozdanie z przebi 

nej akcji odmuszania. 


Termin odmuszania zakwalifikowanych obiek 
szczególnych miejscowościach ustala Del 
go Zakładu 


$ 7. 
Użytkownicy obiektów 
winni ściśle stosować się 


obiektów poddanych obowiązkowi odmuszania w następu- j 
jącej wysokości: ; € 
a) za pierwsze 50 m? ryczałt — 2) zł j 

b) za każdy następny m? — "0,25 zł e 
A 
8 9. q 


Przebieg akcj 
Stacje Sanitarn 
sztyna Miejska 


i odmuszania kontrolować będą Powiatowe 
0-Epidemiologiczne, na terenie miasta QI-78 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 4 


§ 10. 


rozstrzygane będą w trybie i 
względnie karno-administracyjnego zgodnie A "4 
dekretu z dnia 14. VIII. 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sa- 


Za Prezydium Rady Narodowej 
T. Gączowski ; 
z-ca. Przewodniczącego i k 
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a w 
Ceny ogłoszeń: o zgubieniu dokumentów najmniejsze ogło- ODBIORCA: 

szenie—-10,50 zł (wraz z dokumentem dowodowym), ogłosze- 
nie drobne do 100 wyrazów — 0,90 zł za wyraz, ogłoszenie 
większe — strona 240 zł, 1/» strony — 165 zł, '/4 strony — 
- 90 zł, t/s strony — 10 zł. Tabelaryczne i cyfrowe o 50% 
drożej. Prenumerata roczna ze skorowidzem 18 zł, półrocz- 
na bez skorowidza 10 zł. 

Należność za: ogłoszenia i prenumeratę płatna z góry na 
konto Nr 1015-95-1-97 w Narodowym Banku Polskim 
I Oddz. Miejski w Olsztynie. : 

_ Cena egzemplarza — 2,60, 
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